Overzicht mei 2015 


Voorstellen met bezulnigingsdoelstelling van 50 mln. of meer 


DEP RA/BA nummer(s) 

Thema 

Titel 

Type 

regeling 

Kamerstuk 

Unieke ID 

Ie onder¬ 
tekenaar 

Medeonder- 

tekenaar(s) 

Fase 

Geplande 

Inwerking¬ 

treding 

Begrotingsartikel 

Bezuiniging* 

BZK 

1 RA2012: J99, J100, 
J102 

Woningmarkt 

Wet maatregeien woningmarkt 2014 

Wet 

33756 

4198 

Minister voor 
Wonen en 
Riiksdienst 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

IX, art. 1 

1,7 miljard 

EZ 

2 RA2010:28A 

Leefomgeving 

Wijziging van de Wet inrichting landelijk 
gebied (decentralisatie investeringsbudget) 

Wet 

33441 

266 

Staatssecretaris 

EZ 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

18 

600 mln 

Fin 

3 Aanvullend pakket 

2013 (AP 2013): 6 
en 

Begrotingsakkoord 

2014 (BA 2014) 

Fiscaal 

Belastingplan 2015 

Wet 

34002 

5589 

Minister FiN 

Staatssecretaris 

FiN 

In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

1 

0,5 mid. 

4 RA 2012:081, 

J105, J107 enJ108. 
AP 2013: AP16, 
AP17, AP 19 en 
AP28 en BA 2014 

Fiscaal 

Belastingplan 2014 

Wet 

33752 

4334 

Minister FiN 

Staatssecretaris 

FiN 

In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

1 

4 miljard 

5 RA 2012: J97 en 

J98 

Fiscaal 

Wet verlaging maximumopbouw- en 
premiepercentages pensioen en maximering 
pensioengevend inkomen 

Wet 

33610 

4057 

Staatssecretaris 

FiN 

Staatssecretaris 

SZW 

In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

1 

1,4 miljard 

6 RA 2012:193 

Fiscaal 

Wet wijziging percentage belasting- en 
invorderingsrente 

Wet 

33755 

4307 

Staatssecretaris 

FiN 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

1 

237 mln 

lenM 

7 RA 2010: A28b 

Bestuur 

Wijziging Waterwet (doelmatigheid en 
bekostiging 

hoogwaterbeschermingsmaatregelen) 

Wet 

33465 

1900 

Staatssecretaris 

i&M 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

1,09 

100 mln 

ocw 

8 RA 2010: A31 

Media 

Wet modernisering steisel landeiijke pubiieke 
omroep 

Wet 

33541 

8313 

Staatssecretaris 

OCW 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

15 

200 mln. 

9 RA 2012: D20 

Onderwijs 

Wet afschaffen maatschappeiijke stage, 
afschaffen ANW voor vwo en aanpassing 
vakbenaming L&G 

Wet 

33740 

10305 

Staatssecretaris 

OCW 

Staatssecretaris 

EZ 

Bekrachtiging, bekendmaking en 
inwerkingtreding 

01-08-2015 

3 

75 mln. 

10 RA 2012: D22 

Onderwijs 

Wet macrodoeimatigheid BVE 

Wet 

33948 

10159 

Minister OCW 

Staatssecretaris 

EZ 

Bekrachtiging, bekendmaking en 
inwerkingtreding 

01-08-2015 

4 

120 mln. 

11 RA 2012: D23 

Onderwijs 

Wet heroriëntatie taken kenniscentra 

Wet 

34026 

10292 

Minister OCW 

Staatssecretaris 
EZ, Minister voor 
Wonen en 
Riiksdienst 

Bekrachtiging, bekendmaking en 
inwerkingtreding 

01-08-2015 

4 

80 mln. 

12 RA 2012: D26, D27. 
D28 

Onderwijs 

Wet studievoorschot hoger onderwijs 

Wet 

34035 

10437 

Minister OCW 

Staatssecretaris 

FIN 

Bekrachtiging, bekendmaking en 
inwerkingtreding 

01-09-2015 

11 

620 mln. + 200 mln. 
voor Beter benutten 

OV 

13 RA 2012: 192 

Media 

Wijziging van de Mediawet 2008 i.v.m. 
bekostiging van de regionaie omroepen en 
aanpassing van de rijksmediabijdrage 

Wet 

33664 

10294 

Staatssecretaris 

OCW 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

15 

50 mln. 

szw 

14 AP 2013: 7 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 

Besluit verlaging AO-tegemoetkoming 

AMvB 


5122 

Minister SZW 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

3,4 

145 mln: de eerste 
verlaging (ca. 100 


inkomensbeleid mln) is in 2014 

gerealiseerd, de 
tweede verlaging (ca. 
45 mln) wordt In 2015 
gerealiseerd. 
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15 

BA 2014 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 
inkomensbeleid 

Wetsvoorstel wijziging AOW en andere 
wetten ivm toekenning tegemoetkoming aan 
AOW-ers en intrekking Wet mkob 

Wet 

34015 

5303 

Staatssecretaris 

SZW 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

8, 11 

100 mln 

16 

BA 2014 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 
inkomensbeleid 

Prikkeiwerking inkomensdeel 
WWB/aiimentatie aanscherpen 

Wet 


5275 

Staatssecretaris 

SZW 


Interne voorbereiding 

01-01-2016 

2 

80 mln (was: 180 mln; 
100 mln minder door 
afstel maatregel 
alimentatie). Geen 
aparte wetgeving 
nodig. 

17 

RA 2012: F62 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 
inkomensbeleid 

invoeringswet Participatiewet 

Wet 

33161 

3586 

Staatssecretaris 

SZW 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

2.11,4.11 

1,7 miljard 

18 

RA 2012: F63 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 
inkomensbeleid 

Wet banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten 

Wet 

33981 

3943 

Staatssecretaris 

SZW 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

3.11,4.11 

Opbrengsten zijn al 
verwerkt in de 
Participatiewet. 

19 

RA 2012: F64, BA 
2014 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 
inkomensbeleid 

Wetsvoorstel hervorming kindregeiingen 
(kosten van kinderen, kinderbijslag en 
kindgebondenbudget, incl. fiscale 
maatregelen en WTOS) 

Wet 

33716 

3568 

Minister SZW 

Minister OCW, 

Staatssecretaris 

FIN 

In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

10, 11 

500 mln 

20 

RA 2012: F67, F68, 
F74, F76, F79 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 
inkomensbeleid 

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en 
enkele andere wetten 

Wet 

33801 

3587 

Staatssecretaris 

SZW 


Bekrachtiging, bekendmaking en 
inwerkingtreding 

01-07-2015 

Diverse 

229 mln (De 
inwerkingtreding van 
de kostendelersnorm 
in de AOW is met één 
jaar uitgesteld tot 1 juli 
2016. Er wordt thans 
een onderzoek 
uitgevoerd naar de 
effecten van de 
kostendelersnorm op 
mantelzorg.) 

21 

RA 2012: F72 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 
inkomensbeleid 

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW- 
leeftijd 

Wet 

34083 

3610 

Staatssecretaris 

SZW 


Eerste Kamer (voorbereiding) 

01-07-2015 

8, 11 

160 mln (cumulatief 

2,9 miljard in 2016- 
2024, structureel 0). 

22 

RA 2012:F61, F66, 
BA 2014 

Arbeidsrecht en sociale 
zekerheid en 
inkomensbeleid 

Wetsvoorstel werk en zekerheid 

Wet 

33818 

2910 

Minister SZW 

Minister VenJ 

Bekrachtiging, bekendmaking en 
inwerkingtreding 

01-01-2015 
(deels), rest 

01-07-15 en 
01-04-16 

Diverse 

1,1 miljard 

VENJ 

23 

RA2012:191 

Strafprocesrecht 

Wijziging Sv ivm eigen bijdrage aan kosten 
strafvordering en de slachtofferzorg 

Wet 

34067 

3582 

Minister VenJ 


Tweede Kamer (plenaire) 
behandeling 

01-01-2016 

32 

52,7 mln. 

VWS 

24 

RA 2010: A30. RA 
2012: E52 

Jeugd 

Jeugdwet 

Wet 

33684 

4673 

Staatssecretaris 

VWS 

Staatssecretaris 

VenJ 

In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

5 

300 mln (RA 2010) en 
150 mln (RA 2012) 

25 

RA 2012: E37 

Zorg dichtbij / kwaliteit / 
aanspraken 

Wijziging van het Besluit zorgverzekering in 
verband met wijziging zorgpakket Zvw 2014 

AMvB 


4753 

Minister VWS 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

8 

225 mln 

26 

RA 2012: E46, E55, 
E56 

Zorg dichtbij / kwaliteit / 
aanspraken 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

Wet 

33841 

4388 

Staatssecretaris 

VWS 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

8 

2890 mln 

27 

RA 2012: E47 

Zorg dichtbij / kwaliteit / 
aanspraken 

Wet langdurige zorg 

Wet 

33891 

4614 

Staatssecretaris 

VWS 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

8 

475 mln 

28 

RA 2012: E51 

Zorg dichtbij / kwaliteit / 
aanspraken 

Wijziging van het Bijdragebesluit zorg ivm 
verhoging intramurale eigen bijdrage 

AMvB 


5151 

Staatssecretaris 

VWS 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

8 

50 mln 

29 

RA 2012: E58, E59, 
E60 

Zorg dichtbij / kwaliteit / 
aanspraken 

Wet afschaffing financiële regelingen voor 
chronisch zieken en gehandicapten 

Wet 

33726 

4727 

Staatssecretaris 

VWS 


In werking getreden 

(in werking 
getreden) 

8 

1.341 mln 
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